ief erschüttert geben wir die Nachricht. dass Herr 


Dr. Carl Freiherr v. Rokitansky, 


k. Professor i. P.. k. k, Hofrath, Präsident der Akademie der Wissenschaften, lehenslángliches Mitglied 
les Herrenhauses, Commandeur des Leopold-Ordens und-des Franz Josefs-Ordens mit dem Sterne, Besitzer 
zahlreicher ausländischer Orden, Mitglied vieler gelehrter wissenschaftlicher Gesellschaften ete, ete. 


nach längerem Leiden am 23. Juli 1878 um halb 5 Uhr Früh verschieden ist. 

Der Leichnam des Geschiedenen wird Donnerstag den 25. d. M.. um 4 Uhr 
Nachmittags. vom Hause Nr. 40. Alserhachstrasse in Hernals. in die Hernalser 
Plarrkirche übertragen. dort eingesegnet und sodann am Hernalser Friedhofe in der 
eigenen (ruft bestattet. 


Hernals den 28. Juli 1878. 


Die trauernde Familie. 


